FRANCISZEK SALEZY 


POTOCKI 


ur. 14 II 1877 roku w Peczarze, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 6 października 1949 r. 


Nabożeństwo żałobne odprawione będzie w poniedziałek dnia 10 b. m. o godzinie 9 rano w kościele 
Najśw. Marii Panny, po czym nastąpi eksportacja na cmentarz rakowicki, o czym zawiadamia 


rodzina. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 


JANA WOLNEGO M-61496 Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
Kiaków, płac Szczepański L. 2 — Telelon 5535-67 


